E inner cables 


Bremsinnenzug 

Nippel: Walzennippel 

Material: Stahl, galvanisch verzinkt 

Innenzug: 1,5 mm - 19 Drähte 

# 292 301 00 850 mm 
# 292 302 00 / # 292 302 01 1800 mm 


VE = 50/200 Stück 


Bremsinnenzug 

Nippel: Birnennippel 

Material: Stahl, galvanisch verzinkt 
Innenzug: 8 1,5 mm - 19 Drähte 

# 292 30400 1800 mm 


VE = 50/200 Stück 


Bremsinnenzug - universal 


Nippel: Walzen- und Birnennippel 
Innenzug: & 1,5 mm - 19 Drähte 

Länge Verarbeitung 
# 292 285 00 850 mm galvanisch verzinkt 
# 292 285 01 850 mm galvanisch verzinkt 
#292 52500 1700 mm Nirosta 
#292 52501 1700 mm Nirosta 
#292 47301 1700 mm Teflon 
#292 28600 1800 mm galvanisch verzinkt 
#292 28601 1800 mm galvanisch verzinkt 
#301 10101 2250 mm Nirosta 
#292 63201 2750 mm Nirosta 


VE = 50/200 Stück 


Bremsinnenzug 

Verpackung: Display-Box 

Inhalt: 1,6 x 1700 mm x 100 Stück 
#300 900 00 Walzennippel Nirosta 
#300 90100 Birnennippel Nirosta 
#300 86100 Birnennippel Slick-Nirosta 
VE = 5 Stück 


Bremszug - universal 


Walzen- und Birnennippel 
Stahl, galvanisch verzinkt 


Nippel: 
Material: 


# 292 295 00 / # 292 295 01 
# 292 296 00 / # 292 296 01 


750/850 mm 
1700/1800 mm 


VE = 50/200 Stück 


Bremszug „NIRO” 


Walzennippel 
Stahl, Nirosta 


Nippel: 
Material: 


# 292 172 00/ # 292 172 01 
VE = 50/200 Stück 


380/560 mm 


Inner Cable 


Nipple: barrel 

Material: galvanised steel 

Inner Cable: © 1.5 mm - 19 wires 

# 292 301 00 850 mm 
# 292 302 00 / # 292 302 01 1800 mm 


Unit = 50/200 pieces 


Inner Cable 


Nipple: pear 

Material: galvanised steel 
Inner Cable: © 1.5 mm - 19 wires 
#292 30400 1800 mm 


Unit = 50/200 pieces 


Inner Cable - universal 


Nipple: barrel and pear 
Inner Cable: ® 1.5 mm - 19 wires 

Length Finish 
# 292 285 00 850 mm galvanised steel 
# 292 285 01 850 mm galvanised steel 
#292 52500 1700 mm stainless steel 
#292 52501 1700 mm stainless steel 
#292 47301 1700 mm Teflon 
#292 286 00 1800 mm galvanised steel 
#292 28601 1800 mm galvanised steel 
#301 10101 2250 mm stainless steel 
#292 63201 2750 mm stainless steel 


Unit = 50/200 pieces 


Inner Cable 


Packing: Display-Box 

Content: 1.6 x 1700 mm x 100 pieces 
#300 90000  barrel stainless 
#300 90100 pear stainless 


#300 861 00 pear 
Unit = 5 pieces 


slick, stainless 


Brake Cable - universal 


barrel and pear 
galvanised steel 


Nippel: 
Material: 


750/850 mm 
1700/1800 mm 


# 292 295 00 / # 292 295 01 
# 292 296 00 / # 292 296 01 


Unit = 50/200 pieces 


Brake Cable „NIRO” 


barrel 
stainless steel 


Nipple: 
Material: 


# 292 172 00/ # 292 172 01 380/560 mm 


Unit = 50/200 pieces 
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